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氧 乐 果 防治 抗 性 棉 蚜 的 试验 * 
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株 好 是 棉花 苗 期 的 主要 害虫 。 上 海地 区 使 用 
乐 果 防 治 棉 虹 有 十 多 年 的 历史 ， 防 治 效果 已 显著 
下 降 , 经 测定 产生 搞 药 性 高 达 5 一 6 倍 。 对 乐 果 沉 
性 机 制 初步 研究 表明 ， 氧 乐 果 对 抗 任 棉 好 有 较 好 
的 毒 效 。 为 此 ,我 们 试制 了 氧 乐 果 , 与 目前 已 用 于 
或 希望 用 于 防治 棉 蚜 的 几 种 农药 进行 了 室内 毒 效 
及 田间 药 效 的 对 比 。 结 果 证 实 了 氧 乐 果 能 有 效 地 
防治 抗 乐 果 棉 蚜 ,对 敏感 棉 姬 的 防治 更 为 有 效 。 

材料 与 方法 

1. 供 考 效 测定 的 杀 贝 剂 含量 在 90 多 以 上 。 守 
效 测定 方法 是 用 丙酮 溶解 药 注 ， 用 自制 下 璃 毛细 
管 点 注 器 点 消 ，5 小 时 检查 死亡 率 。 根 据 Finney 
机 率 分 析 法 求 出 其 LD。 值 。 

2. 药 效 试验 的 氧 乐 果 由 我 们 试制 其 他 农药 
均 是 国内 生产 的 产品 。 用 破 雾 法 将 药 沪 喷洒 于 棉 


株 上 , 定 株 计 好 , 24 小 时 检查 死亡 率 , 并 设 靖 水 晓 


酒 对 照 ,以 校正 施 药 区 的 虫口 增 减 。 
结果 与 讨论 
1. 防 治本 模 上 的 棉 是 试验 及 温度 对 药 效 的 影 
响 


本 权 是 棉 姬 的 主要 越冬 寄主 。1975 年 4 月 
底 至 5 月 初 ， 在 川 沙 张江 公社 做 了 氧 乐 果 和 乐 果 
防治 木 梭 上 的 棉 虹 试验 。 当 平均 气温 15.6°C 时 ， 
40 色 乐 果 乳 剂 稀释 1000 倍 的 药 效 仅 达 54.7 色 ， 
19%C 时 效果 也 具有 81.4 和 ; 但 氧 乐 果 在 15.6°C 
时 ,， 40 和 2 乳剂 稀释 1,600 倍 药 效 达 98.7 9，19%C 
时 稀释 3;000 倍 药 效 仍 达 91.6 和 多。 此 结果 说 明 

* 氧 乐 果 的 试制 得 到 上 海 农药 厂 的 支持 和 帮助 , 药 


效 试验 得 到 上 海川 钞 县 病 虫 测报 站 、 稚 出 县 农 水 
局 的 支持 和 帮助 。 


表 1 气 乐 果 、 乐 果 \ 确 胺 、 西 维 因 等 杀 虫 剂 对 抗 性 和 敏感 棉 蚜 的 寺 效 测定 (1975 年 7 






下 数 徊 名 守 基 LD;o 





与 乐 果 药 效 比 








微克 /是 》 抗 性 系数 | 温度 系数 
安徽 八 山 上 海川 沙 安徽 土山 上 海川 沙 

4.700 5 .4 57 
0.700 

0.082 8.7 21.2 2.2 2.5 
0.033 

以 胺 20 0.520 8.7 4.1 11.3 3.1 
28 0.015 0.170 

丙 维 因 20 0.070 43.3 25.0 9.3 2.5 
28 0.003 0.028 

六 ， 药 阔 比 一 棉 姬 LDs。( 乐 打 ) 


氛 纲 LDso《 氧 乐 果 、 殉 胺 、 西 维 因 》 


_ 搞 性 杭 好 TD 
抗 性 系数 一 各 启 禄 奸 D;o 


__LDso(20°C) 
温度 系数 = 了 ”C283G 
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乐 果 不 能 有 效 地 防治 木 模 上 的 棉 好 ， 而 和 氧 乐 果 具 
有 很 好 的 防治 效果 。 

为 了 进一步 乔 清 温度 对 药 效 的 影响 ， 我 们 在 
室内 以 20%C 和 28 测定 了 氧 乐 果 、 乐 果 、 磷 胺 、 
西 维 因 四 种 杀 虫 剂 对 棉 蚜 的 毒 效 ,结果 见 表 1。 

从 表 1 的 结果 可 见 ， 供 测 药 剂 对 棉 虹 的 寒 效 
均 是 正 温度 系数 , 乐 果 尤 为 突出 ,实验 温度 从 20 人 C 
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上 升 到 28%C 时 ， 温度 系 数 达 6.7, 磷 胺 次 之 ， 为 
3.1。 说 明 这 二 种 农药 不 适 于 低温 防治 棉 蚜 。 而 
氧 乐 果 和 西 维 因 的 温度 系数 都 较 低 , 均 为 2.5, 这 
局 用 氧 乐 果 防治 木 檬 棉 蚜 效果 一 致 。 

2. 田 间 药 效 试验 

我 们 分 别 在 棉 姬 的 抗 性 区 和 敏感 区 进行 田间 
小 区 药 效 试验 ,结果 见 表 2。 


朗 2 氧 乐 果 与 其 他 农药 防治 棉 是 的 药 效 试验 (1975 年 ) 


日 期 | 平均 气温 


试验 地 点 ee 


药 者 





40% 和 氧 乐 果 乳 刘 


5 月 23 日 | 18.5 
5092 磷 胺 液 被 
5096 杀 蝇 松 乳 剂 
烟 末 溉 旅 


请 水 


抗 性 区 


《上 海川 沙 张 
江 公 社 ) 


4096 乞 乐 果 乳 剂 


6 月 8 日 22.8 


清 水 


409%%6 氧 乐 果 乳 剂 


409% 乐 果 乳 剂 


30% 磷 允 原 油 
清 水 


表 2 的 结果 说 明 , 不 论 抗 性 区 或 敏感 区 , 氧 乐 
果 防 治 视 虹 的 效果 均 优 于 乐 果 , 磷 肤 , 杀 赈 迷 等 农 
药 。 平均 气温 在 20%C 以 上 ，40 多 氧 乐 果 稀 释 
6,000 一 8,000 倍 仍 可 达到 75 一 89.5 多 的 防治 效 
果 。 

在 小 区 试验 的 基础 上 ， 用 氧 乐 果 进行 了 大 田 
防治 试验 ,并 观察 了 残 效 期 。 结果 与 小 区 试验 效 
果 一 致 、 残 效 期 7 一 10 天 。 

由 上 可 见 ， 氧 乐 果 对 抗 性 或 敏感 棉 蚜 的 毒 效 
皆 比 乐 果 高 ,温度 系数 也 较 低 ， 是 防治 棉 蚜 , 特别 
是 越冬 棉 蚜 的 较 好 杀 虫 剂 。 但 由 于 氧 乐 果 对 抗 乐 


4096 乐 果 乳 剂 


40% 乐 果 乳 剂 
25% 西 维基 可 各 性 粉剂 


5096 杀 虹 松 乳剂 


防治 24 小 时 | 校正 虫口 减 
稀释 倍数 ”防治 前 蚜虫 数 | 后 好 上 忠 数 | 退 率 (9%》 


3,000 
4,500 
6,000 


1,000 
1,000 
1,000 


95.9 
90.8 
81.9 


56.9 
43.2 
68.7 
69.8 


1,500 1,000 
4,500 1,000 
1,500 506 
1:25 1,000 

1,000 


4,000 
6,000 


1,000 
1,000 
1,000 


96.3 
89.5 
78.1 


83.2 
96.7 


1,000 
1,000 
1,000 


347 
401 
515 


93.5 
82.2 
75,7 


55,0 
38.4 


、470 
422 


36.3 
60.3 


428 
577 
296 





果 的 棉 好 有 低 度 交互 抗 性 ， 故 在 对 乐 果 已 产生 搞 
性 的 棉 区 应 与 其 他 药剂 混用 或 交替 使 用 为 好 。 

3. 氧 乐 果 内 吸 作 用 的 试验 

用 氧 乐 果 涂 抹 述 苗 的 不 同 部 位 ， 观 察 氧 乐 果 
的 内 吸 作用 ,结果 见 表 3。 

以 上 结果 表明 ,和 氧 乐 果 具 有 一 定 的 内 吸 作用 ， 
当 用 3,000 倍 浓度 的 氧 乐 果 涂 陡 片 时 ， 既 能 杀 死 
叶 月 上 的 大 部 分 棉 姬 ,上 桓 且 还 能 在 叶片 闻 传 导 , 杀 
死 未 着 药 时 片上 的 棉 好 40 多 以 上 ,但 尚 不 能 作为 
快速 喷洒 的 依据 。 

此 外 ， 氧 乐 果 对 抗 性 黑 尾 叶 蝉 也 有 很 好 的 防 
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表 3 用 氧 乐 果 乃 剂 (40%7 涂抹 棉 苗 的 不 同 部 位 24 小 时 后 株 蚜 的 死亡 率 ( 上 海 ,1975 年 ) 








涂 药 24 小 时 后 
族 药 部 位 稀释 倍数 涂 药 前 总 蚜虫 数 总 蚜虫 数 “ 








27.9 
73.8 


棉 苗 茎 部 
棉 苗 叶 面 
棉 苗 部 分 时 片 


治 效 果 , 昌 有 低 度 的 交互 抗 性 ,但 与 稻 瘟 净 混 用 完 。“ 全 可 以 克服 ， 乐 果 与 稻 盖 兆 湿 用 亦 有 显著 增 效 。 
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